Za spokoj duszy s. p. 


ANA KRZYZANOWSKIEGO 


Dyrektora Miejskiej Izby Obrachunkowej 


jako w pierwszą rocznice Smierci 
odprawione zostanie 


we czwartek dnia 24 września 1936 roku o godzinie 8 rano w kościele 
Najśw. Marii Panny 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zapraszają 


Urzędnicy Miejskiej Izby Obrachunkowej. 


